DOCDHENT BESDME 



ED 196 972 



OD 020 957 



ADTHOB 
TITLE 

INSTITDTION 

FEFOBT NO 
PDB DATE 
NOTE 

LANGUAGE 

EDBS PBICE 
DESCBIETOBS 



: Los hispanos 
Hisparics ]. 
Urban Development , 



Yezer, Anthony: Limmer, Buth 
?Cuan buenas son nuestras viviendas? 
[ How Good Is Our Housirg? 
Department of Housing and 
Washington, D. C. 
HUD-PDR-3 39 
Sep 78 
29p. 
Spanish 

MF01/FC02 Plus Postage. 

* Demography; *Hispanic A mericans; ^Housing ; *Ho using 
Deficiencies: Housing Needs; Statistical Data 



ABSIBACT 

This report provides statistical information 
regarding the guality and cost of housing occupied by Hispanic 
Americans throughout the United States. Some of the findings include: 
(1) Hispancs cccupy older and worse dwellings than the general U.S. 
population^ with a significant number of dwellings lacking heat and 
adequate electricity and plumbing facilities: (2) Hispanos spend a 
larger pcrticn of their income on housing than does the general 
population; (3) within the Hispanic population, there are substantial 
inequalities in terms of housing, with Puerto Bicans living under the 
worst conditicns and Cuban Americans under the best; (4) the 
probability of an Hispanic family occupying an inadequate dwelling 
variedr depending on family size, subgroup (nationality) and sex of 
the household head, and the region of the country in which the family 
lives. ( Author/GC) 
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Prefacio 



Se publica este informe con ocasion de la cele- 
bracidn por este Departamento de la Semana 
Nacional de la Herencia Hispana. Es un 
resumen de una seccion de un estudio mucho 
mas amplio y tecnico sobre las condiciones de 
vivienda en que viven varios grupos etnicos, o 
sub-grupos, de ciudadanos norteamericanos. 

Si bien el informe da una impresion triste de la 
situacion, al mismo tiempo demuestra la 
preocupacion que esta provoca a nivel nacional 
con respecto a nuestros ciudadanos de origen 
hispano. Es senal del comienzo de lo que es- 
peramos se convierta en un mejoramiento im- 
portante de sus condiciones de vivienda. 

El informe esta basado en la informacion con- 
tenida en las Investigaciones de Vivienda de 
1975 y 1976, hechas por la Oficina del Censo 
para el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. Los mismos datos son reunidos en 
cuanto a la poblacion enter a como en cuanto a 
hispanos y negros. Habran otros informes 
parecidos sobre las condiciones de vivienda que 
afectan a los negros, a los incapacitados, a los 
ancianos, a los hogares encabezados por 
mujeres, y a las familias grandes. 

Las estadisticas que acompanan este informe 
miden las condiciones fisicas de vivienda, y de 
la capacidad de la familia, dados sus ingresos, 
para pagar por viviendas fisicamente 
adecuadas. Puesto que estos datos se recogen 
ano tras ano, pueden usarlos tanto los 
ciudadanos interesados en el tema, como los 
funcionarios encargados de la politica de 
vivienda, para comparar los cambios que 
ocurran en las condiciones respectivas, y para 



comparar las condiciones de los diversos grupos 
mencionados. cuyas necesidades no satisface 
con frecuencia el mercado. 

Al apoyar estos estudios, la Oficina de 
Desarrollo de PoHticas e Investigaciones del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano contribuye a la informacion a la dis- 
posicion de todos aquellos quienes estan 
envueltos en el debate nacional sobre las 
poHticas de vivienda. 




Patricia Roberts Harris 
Secretaria 
Washington, D.C. 
Septiembre de 1978 
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The information In this report ia based on that collected In a 197S -75 
investigation conducted by the Office of the Census for the Department of 
Housing and Urban Development, The statistics included in the report describe 
the physical conditions of housing occupied by Hispanics in the United States 
and Hispanic families' ability, given their income, to pay for housing. Findings 
follow : 

The Hispanic population of the United States, composed of Central Americans, 
Mexican Americans, Cubans, Puerto Ricans , South Americans and others, is 
primarily urban. Hispanics occupy older and less adequate living quarters than the 
general United States population. The definition of "adequate housing" employed 
herein contains the following criteria: (1) the living unit should be structurally 
solid, should have heat, clean drinking water, adequate drainage, electricity, 
and should have cooking facilities; (2) the living unit should be uncongested, 
that is, it should not house more than one person per room; and (3) the unit 
should be within financial reach of its occupants. Under this definition, fewer 
than 71 percent of Hispanics live in adequate dwellings without having to spend 
more than one quarter of their income on housing. For Mexican Americans 
(Chicanes) this figure is 73 percent, while only A8 percent of Puerto Ricans 
have adequate housing for less than or up to one quarter of their household 
income. Cuban Americans, on the other hand, occupy housing that is better than 
the national average, indicating the differences that exist between different 
subgroups of the Hispanic population. 

Eighty-four percent of the Hispanic population of the United States 
currently live in Standard Metropolitan Statistical Areas (SMSAs). Consistent 
with the fact that they live in urban areas in greater proportions than the 
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non llispiinU! U.S. populoL I on , illHpanl.cM oIho ronL In grociLor proporLlon Lhan Llui 
national avorage. Tiie Pleura Lh 58 parccnL For lIlHpanicH, whilo tlio national 
average of renters Ls 35 percent. Also, as result of their urban rosiclonce, 
Hispanics tend to occupy multifamily cIwelllnRS and dwellinp.s older than those 
occupied by the general population. 

In 1975 and 1976, it was found that more than seven million living units 
had flaws in the area of plumbing, kitchen facilities, drainage, heating, 
electricity, and/or access to toilet facilities. Twenty percent of the units 
occupied by Hispanics in 1975 had one or more of these flaws. In 1976, however, 
this figure was 18.5 percent, indicating that living conditions are generally 
improving. Once again, some subgroups of the Hispanic population seem to be 
benefitting from this improvement more than others, with conditions among Chicanes 
improving only slightly (from 20.2 to 18.9 percent) between 1975 and 1976. This 
statistic is influenced by the fact that the majority of Chicanes live in the 
southwestern part of the United States, where central heating is relatively 
rare. Nonetheless, it is still clear that Chicanes are not enjoying the benefits 
of the national trend toward better housing. Although the percentage of inade- 
quate living units occupied by Chicanes decreased slightly, the actual number of 
inadequate units increased from 1975 to 1976. 

These data, which indicate the relatively large proportion of Hispanics 
living in unsatisfactory conditions, can be explained in two ways: (1) by the 
simple economic factors of income and cost of housing; and (2) by the demographic 
characteristics of Hispanic families. It is recognized that as family income 
increases, the family spends more on its living unit and this results in better 
living conditions. Similarly, as the cost of housing rises, the average family 
tends to live in less adequate quarters. While exact figures are not available 
regarding costs of housing, we know that housing costs vary by geographical area. 
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The gruatf.HL probalvIlUy of living In LnaduquaLit luniHln}', uxImCm for lllMpanlcM 
In the rural West and In the New York inelropolltan /iio./u In uvt»ry n^i'Inn of 
the country, however, Hlwpanlcs d LnpropiH^t Lonate I y oci!upy poor housing*. 

When demographic characteristics of the household head arc considered, 
it still holds that Hispanlcs live In worse conditions than white non lilspanlcs. In other 
words, a Hispanic family, whose head of household is comparable In terms of 
age and sex, has a greater chance of living in inadequate surroundings than 
does a white family of the same size (blacks tend to live under worse conditions 
than do Hispanlcs). Those Hispanic individuals with the highest probability 
of living in inadequate housing are males over sixty-five years of age. With 
large families (six or more members), however, the differences among ethnic 
groups tend to diminish. (Author/GC) 
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Condiciones 

De VIvienda Entre 

Los Hispanos 



Los Hispanos 



No es de sorprenderse que. en terminos 
generales. la poblacion hispana de los Estados 
Unidos constituya un grupo tundamentalmente 
urbano que ocupa viviendas mas viejas y menos 
adecuadas que las del resto de los habitantes. 

Solamente un 71 por ciento de los hispanos 
pueden asegurarse una vivienda adecuada sin 
tener que gastar mas de la cuarta parte de 
su ingreso. Los puertorriquefios estan en peores 
condiciones a este respecto, pues solamente el 
48 por ciento puede encontrar vivienda 
adecuada por la cuarta parte de su ingreso, 
cuando el promedio nacional para todas las 
familias del pais es del 80 por ciento. 

Por otra parte, los cubanos tienen mejores 
viviendas que el promedio de las familias del 
pais. Este dato marca la diferencia que existe 
entre los diversos grupos de hispanos en 
cuanto a la vivienda, entre cubanos, mejico- 
americanos, puertorriquenos. Los que mejor 
se encuentran en cuestiones de vivienda son 
los cubanos, y los peores son los puerto- 
rriquenos. Es un hecho que hay mayor desi- 
gualdad entre estos grupos, que entre los 
hispanos en general y la poblacion total. 

Hecha esta introduccion, examinemos en 
detalle el estudio preparado para el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano. 



Quienes son los hispanos? El grupo etnico 
sujeto de este estudio esta compuesto por cen- 
troamericanos. cubanos. mejico-americanos 
puertorriquenos, suramericanos y otras gentes 
de origen hispano que viven en este pais, 
Pertenecer a este grupo no significa un crite- 
rio de clasificacion racial o lingiiistica. pues 
la identificacion se deriva de la declaracion en 
el cuestionario en cuanto a la identificacion 
del jefe de familia. 
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J'Mi\ 1 

Como v^ivon inos da 3 inillones do hispnnos*^ (tonuulo da In Enouasta Nnojoiuil da Vivianda) 



A. 







f 1 II ti ;i lilt ^-1 A 
1 IM'Mt lit] •..llViOr I 


1 ni lii inciilit iti( 


Disiiiluir.ic^n u<Jni]i»fn(:ii 












1(1% 


100% 






h:tiM)oo 


:i,:m)m,ooo 










on ptopiodml 




^H(M)00 


i,:i/:^ooo 




MU)/, ()()() 


2oa,oo() 


l,Hlb,OUO 


al(|iillur sin «foi:iiv(» 


(V/.OOO 


44,000 


1 1 1 ,000 


Cartictor'stiiuis frsicus 








1 . Ano do coi^striKu:ion 










a:i 1,000 


02,000 


4*^:^,000 


1965-1970 


281,000 


5Q.000 


:]37,000 


1960 1964 


250,000 


30,000 


283,000 


1950.1959 


562,000 


104,000 


066,000 


1940-1949 


330,000 


04,000 


424,000 


1939 0 antes 


1,003,000 


163,000 


1,165,000 


2. Unidaclos por estructiira 








1 


1,422,000 


412,000 


1,835,000 


2-4 


517,000 


49,000 


566,000 


5 0 mas 


777,000 


40,000 


813,000 


3, Casa rodante 


46,000 


38,000 


84,000 


4, Hotel, Casa de Huespedes 


28,000 


1,445 


30,000 


5, Cuartos de Bano 








ninguno, o compartido 


77,000 


32,000 


109,000 


1 bano, separado 


25,000 


0 


25,000 


1 


2,000,000 


389,000 


2,390,000 


Uno y medio (excusado) 


226,000 


40,000 


266,000 


2 


373,000 


69,000 


442,000 


Mas de 2 


58,000 


9,000 


67,000 


6. Tipo de calefaccion 








central 


736,000 


157,000 


893,000 


vapor 


647,000 


31,000 


678,000 


electrica 


85,000 


26,000 


1 1 1 ,000 


piso 0 paredes 


654,000 


89,000 


741,000 


calentador individual 


202,000 


66,000 


268,000 


otro tipo/inadecuados 


437,000 


170,000 


606,000 


7, Aire condicionado 


1,094,000 


210,000 


1,304,000 


8, Innovaciones 0 Reparaciones 








en el ano ($100 o mas) 


178,000 


35,000 


213,000 


9, Fuente de agua potable 








publica 0 privada 


2,661,000 


446,000 


3,107,000 


agua de pozo 


90,000 


83,000 


174,000 


otra 


8,000 


9,000 


17,000 


10, Electricidad 








SI 


2,755,000 


539,000 


3,294,000 


no 


4,000 


0 


4,000 


11. Tipos de desagiie 








publico 


2,505,000 


367,000 


2,873,000 


tanque aseptico/sumidero 


237,000 


151,000 


388,000 


excusado qufmico 


0 


0 


0 


letrina 


9,000 


12,000 


21,000 


otro 


8,000 


8,000 


1 6,000 



(•)Estas cifras fueron transcritas por computadora y pueden variar de otras publicadasen las Encuestas Anuales de VIvienda, 
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\i\UU\ 2 

A. Di^id ihiirinn u»**H)i 'Jlii'^i 

ii, rononciii 

on propiotiitti 

()l(|iiili)r \)\\ i)(iH:tivo 

.il(|iii|ur Hin ofoclivo 
1 1. CnriHiloi I'slioiis fisii^isi 

1 . Ano ill) consli uccion 

Ho M»ii/() n)/C) 
nUifvlD/O 
10001004 
lOBO 19B9 
1040-1049 
1030 o (intos 

2. Unidadus por ostructiiru 
1 

2-4 

5 o rnus 

3. Casa rod an to 

4. Hotel, casa de huespudos 

5. Cuartos de bano 
ninguno, o compartido 
1 bano, separado 

1 

Uno y medio (excusado) 
2 

Mas de dos 

6. Tipo de calefaccion 
central 

vapor 
electrica 
piso, o paredes 
caientador individual 
otro tipo/inadecuados 

7. Aire condicionado 

8. Innovaciones o Reparaciones 

en el ano ($100 o mas) 

9. Fuente de agua potable 
pubtica o privada 
agua de pozo 

otra 

10. Electricidad 
st 

no 

11. Tipos de desague 
publico 

tanque aseptico/sumidero 

excusado qufn 

letrina 

otro 



i Ic) lnuntotitci Aniicil Vivititulci) 




SMSA 


1 u»n.i ill) liMSA 




(ill".. 




101 


h(),h.M,i)()0 


.M.h'lli.OOO 


/-|,()t|(),000 


:i(M)(io,t)()() 


1 /,(U):i,()()0 


'|/,t)/2,()i)0 


lli,IU)2,(U)() 


h,i)i:t,()oii 


2'1, 1/0,000 


/():i,n()() 


i,o:u),i)oo 


i,//;i,ooo 


/,lil 1,01)0 


;i,o2ii,oo{) 


1 i,o;{0,()On 


(), 1 2 1 ,000 


2,04/, 000 


O,t)0i),l)00 


g,04;m)oo 


2,004,000 


/,()00,000 


0,/ 20,000 


.i,b/4,000 


i:i/2i)4,oo() 


n, 22/, 000 


0,090,000 


/, 000,000 


Hl.:?1 2.000 


0,000,000 


24,002,000 


3 1,022,000 


i CI TIC f\r\f\ 

10,725,000 


60,647,000 


"7 AAA r\r\r\ 

7,441 ,000 


"1 nr\~i f\f'\r\ 

1 ,80/, 000 


0,240,000 


0,562,000 


944,000 


10,606,000 


1,609,000 


n r\~i r\ r\r\r\ 

2,070,000 


3,0/9,000 


220,000 


56,000 


270,000 


681,000 


1,265,000 


1,946,000 


1 96,000 


80,000 


276,000 


30,228,000 


14,945,000 


45,273,000 


7,521,000 


3,068,000 


10,589,000 


8,188,000 


3,213,000 


11,401,000 


3,620,000 


975,000 


4,595,000 


27,119,000 


11,698,000 


38,818,000 


11,314,000 


2,287,000 


13,602,000 


2,768,000 


2,011,000 


4,779,000 


4,561,000 


1 ,888,000 


6,450,000 


2,162,000 


2,432,000 


4,593,000 


2,609,000 


3,229,000 


5,839,000 


27,571,000 


11,248,000 


38,818,000 


4,877,000 


2,059,000 


6,936,000 


46,448,000 


15,421,000 


61,869,000 


3,818,000 


7,231,000 


11,049,000 


267,000 


^04,000 


1,161,000 


50,456,000 


23,491,000 


73,947,000 


77,000 


55,000 


133,000 


42,463,000 


11,712,000 


54,174,000 


7,904,000 


11,041,000 


18,945,000 


8,000 


7,000 


15,000 


1 29,000 


674,000 


803,000 


30,000 


1 1 2,000 


142,000 



(•)Estas cifras fueron transcritas por computadora y pueden variar de otras publicadas en las Encuestas Anuales de Vivienda. 
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CUAPHO nt ^Al.l AH t:N UNA VIVU NMA INAI)K:UAI>A 



(UMU) (jiio I iMn(WM ill 

UnUirni HO thMltJ lUM lMit ilill 1) IliMH) I iMMIKHmUi 

t .iho ^\U\0\\U\ lUlhlU u, U lHMt|l|M iMpll. M ^ailMhliM.. IMl^t Mill .UjM.r. tMM|IO^ 

l.i unt(l.ii) so ciilionui poi inoiho ilr un Ihm|.ii , o.ml.i u ^itilom.HltH 
Mmuonimiunto 

o,u,ii iiuuii pm t)l tocho, luiv loimluros o huua)s on los pmodt.s intortDitis o on ol i:U)ln iom); hoy hmuuh or» 
«| „ir>() Intorloi, o yoso mto pintui.i .losoasc.irmlu (on n).;s do un pio r.umli.Hin) on Ian poiodos intoiioios 
o ol ciolo ruso. 

Entrada . , . 

La ontradci al |)ul)li(io si tiono mus do uno do ostos dolootos: faltan luous; faltan oscalonos o los <|no h.»v 
ostin suoltos; o los pasamanos ostan llojos o faltan compitnainonto. 

AccQSo al Excusndo ^ 

Accoso al unico oxcusatio do a(iua. a travos do uno do dos o mas dormivorios usados para durniir (norma 
quo se aplica unicarmnto a familias con liijos monoros do 18 anos). 

^^Ta utidll tiono alambros olo'ctricos expuostos y los fusiblos o cortacircuitos se desconoctaron tros voces 
o mas on los ultimos 90dras? y la unidad no tiono toma cori iontos (encluifos) on unao nvis 
habitacionos. 



(•)No se dpiica a la region sur del Conso. 
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Que 68 lo que se 
esta midlendo? 



Que hemos 
aprendido? 



piM'u i|Uo lu iMUitiUl sen vivihlc^, Ml ilisfni>. >m 
!ii^(t)iua eletMlko, y la loriiui 

Sui i'nfiiii'suon, ya \^\ uuuhul lialuhn huhil 
SI3 cunsul^^ia cu^ugt^siiniuula vivo ina^ tlo 
una |HMsoiui |n)r cuarto* 

Al aUuuiCi' ih'l m^v<^v<^ > soa l« ()osil)iliMatl iW 
una tiunlliu do pagar |U r una vivicMulii adccinula, 
cn proporcMon a su tanianoy sus nccosUladcs 
partlcularcs. Hsta pi>sibllUUul se mule por la 
proporclon entrc el costo de vivieuila adecuada 
y ol IngroNi) ianilllar. 




iMili) i|Uc io^ hhpdIUlh VIVOH c\\ /(IMU^ UllUMiii^ 

Oil i\u\\iH piopiuvii^n ipio o| ro?^|n do la 
p()hlai ion, ro^idta tpio aw SH piu oionto aUpula 
la vivUMida, i'uandi) o| pi)ivonta|o naoiiunil os 
ilol IS pi)r cioiMi). Itn H4 pnr oitMUn ile |o^ 
hispaUiis vivon en nma^ llanuuias area?i 
c^tmlhtiKa?! nioMiipiilituna?! upioas lo poi^ las 
iiiioiales ilol U\^\os SMSAs, standaul n^oUu- 
|U)Htan statistical areas), al paso i|ue un por 
oeiUaje nienor, el 08, ile la poblacli^n en j^en 
eral vive en esas /,on«s. De alK la (endencia 
de que los hispanos oeiipen resideneias nudli-^ 
familiares, euya agua polable y los desagues 
dependen de slstemas publleos. 

Adorn as los hispanos tlenden a oeiipar 
unidadcs rcsldenclalcs nuis vlcjas que las epic 
ocupa la poblacU^n total, cn clfras: 35 por 
cicnto, de los hispanos contra 33 por cicnto, 
de la poblaci6n en general cn viviendas con- 
struidas antes de 1940. Sin embargo s61o un 
6.5 por ciento de las famillas hlspanas 
report an que sc hieieron mds de $1(X) cn 
reparaciones a sus viviendas durante el ano 
1976, cuando el 9.5 por ciento de la poblacion 
general reporta el que se les hieieron ese nivel 
de reparaciones. 

Las cifras citadas no indican claramente las 
condiciones — adecuadas o inadecuadas — de 
la vivienda de los hispanos. Para poder llegar 
a esto, primero se ha de definir lo que 
significa el ser fisicamente inadecuada. 

La tabla 3 identifica los elementos que el 
Departamento emplea para definir una 
vivienda inadecuada. 

Antes de llegarse a esta definicion, se usaban 
norm as imprecisas, no obstante la constancia 



Tabia 4 

Casi el 10 por ciento de h vivienda tenia f alias en 1976 (Cifras en millares) 

Fallas Unidadps Unidades % de unids. Unidades inadecuadas segun numero 

sin falla con Falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas 

Canerfa 72.134 1,946 2.6% 522 65': 504 238 26 

Cocina 72.738 1.342 1.8% 311 356 421 228 26 

Mantenlmiento 71.034 3.046 4.1% 2.243 456 137 185 26 

Entrada 73.777 303 0.4% 199 84 14 60 0 

Calefaccion 72.924 1J56 1.6% 864 149 62 64 19 

Electricidad 74.012 68 0.1% 19 26 13 2 8 

Desagiie 73.135 945 1.3% 0 242 445 232 26 

Excusado 72.728 1.352 1.8% 1.126 201 23 2 0 

Totales 66.906 7.174 9.7% 5,283 1.085 540 239 26 



TabIa 5 

La vivienda hispana tenm casi el doble de fallas en 1976 (Cifras en millares) 

Fallas Unidades Unidades % de unids. Unidades inadecuadas segun numero 

sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas 

CanerCa 3.1 89 1 09 3.3% 27 42 25 14 1 

Cocina 3.207 91 2.8% 25 37 16 12 1 

Mantenimiento 3.044 254 7.7% 156 69 22 7 1 

Entrada 3.259 39 1.2% 18 17 3 2 0 

Calefaccion 3.134 164 5.0% 110 31 15 8 1 

Electricidad 3.292 6 0.2% 0 4 2 0 0 

Desagiie 3.261 37 1.1% 0 6 17 12 1 

Excusado 3.150 148 4.5% 100 38 10 0 0 

Totales 2.689 609 18.5% 436 122 36 14 1 
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Tabia 6 

Un diez por ciento de la vivienda tenia fallas en 1975 (Cifras en millares) 



Fallas 


Unidades 
sin falla 


Unidades 
con fail a 


% de unlds. 
con fallas 


Unidades Inadecuadas segun numero 
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas 


Cane r (a 


70.465 


2,089 


2.9% 


512 


714 


591 


256 


16 


Cocina 


71.132 


1.421 


2.0% 


305 


362 


493 


245 


16 


Mantenimiento 


69.433 


3,120 


4.3% 


2.288 


479 


145 


192 


16 


Entrada 


72,250 


303 


0.4% 


185 


98 


13 


6 


1 


Calefaccion 


71,449 


1.104 


1.5% 


817 


144 


62 


71 


9 


Electricidad 


72,477 


76 


0.1% 


40 


17 


5 


8 


6 


Desagiie 


71.525 


1.028 


1.4% 


0 


253 


513 


246 


16 


Excusado 


71.183 


1.370 


1.9% 


1.113 


238 


19 


0 


0 


Totales 


65,255 


7.298 


10.1% 


5.260 


1.153 


614 


256 
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TabIa 7 

Un 20 por ciento de la vivienda hispana tem'a fallas en 1975 (Cifras en millares) 



Fallas 


Unidades 
sin falla 


Unidades 
con falla 


% de unids. 
con fallas 


Unidades inadecuadas segun numero 
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas 


Canerra 


3.017 


97 


3.1% 


30 


34 


22 


9 


1 


Cocina 


3.053 


61 


2.0% 


14 


18 


19 


8 


1 


Mantenimiento 


2.849 


265 


8.5% 


194 


53 


12 


6 


1 


Entrada 


3.075 


39 


1.2% 


23 


10 


6 


0 


0 


Calefaccion 


2.970 


144 


4.6% 


98 


29 


11 


5 


1 


Electricidad 


3.110 


4 


0.1% 


1 


2 


0 


0 


0 


Desagiie 


3.080 


34 


1.1% 


0 


10 


14 


9 


1 


Excusado 


2.949 


165 


5.3% 


127 


29 


9 


0 


0 


Totales 


2.491 


623 


20.0% 


489 


93 


31 


9 


1 



ERIC 



u 



9 



Tabia 8 

La vivienda mejico americana (chicana) tiene fallasde calefaccion en 1976 
(Cifras en millares) 

Fallas Unidades Unidades %deunids. Unidades inadecuadas segun numero 

sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fr.ilas 5 o mas 

Caneria 1,887 73 3,7% 18 23 20 11 1 

Cocina 1.901 49 2.5% 10 16 13 9 1 

Mantenimiento 1,829 121 6.2% 71 27 15 6 1 

Entrada 1,940 10 0.5% 8 3 0 GO 

Calefaccion 1,812 138 7.1% 93 23 15 6 1 

Electricidad 1,948 2 0.1% 0 0 2 GO 

Desagiie 1,916 34 1,7% 0 5 17 11 1 

Excusado 1,850 100 5.1% 65 27 8 G G 

Totales 1,581 369 18.9% 265 62 30 11 1 



TabIa 9 

La vivienda mejico-americana (chicana) alcanza el promedio hispano en 1975 
Veinte por ciento tiene fallas (Cifras en millares) 

Fallas Unidades Unidades %deunids. Unidades inadecuadas segun numero 

sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas 

Canena 1,652 54 3.2% 13 21 13 6 1 

Cocina 1,668 38 2,2% 10 11 11 5 1 

Mantenimiento 1,596 110 6.4% 72 22 10 5 1 

Entrada 1,698 8 0.5% 8 0 0 GO 

Calefaccion 1,594 112 6,6% 77 22 9 3 1 

Electricidad 1,704 2 0.1% 110 0 0 

Desague 1 ,678 28 1,6% 0 9 12 6 1 

Excusado 1,600 106 6,2% 85 13 9 0 0 

Totales 1,362 344 20.2% 267 49 21 6 1 
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de su uso. Por ejemplo se consideraba 
inadecuada una unidad si no tenia caneria 
(faltaba agua corriente, bano y excusado o 
retrete con tanque), o si quien efectuaba el 
censo simplemente decidia que estaba **dila- 
pidada" o **en necesidad de reparaciones 
mayores." 

En este estudio nos referiremos a ocho fallas: 
caneria, cocina, mantenimiento, entrada al 
publico o **hall," calefaccion, sistema 
electrico, desagiies, y accesso al excusado. 

En 1975 y 1976 el numero total de viviendas 
con una o mas de estas fallas sobrepaso los 
siete millones de unidades, pero en 1976 el 
porcentaje de viviendas inadecuadas 
disminuyo a 97 del 10.1 que marcaron en 
1975. Las proyecciones actuales indican que 
la vivienda en los Estados Unidos va mejor- 
ando progresivamente. 

Ese mejoramiento se reflejo, pues, en los dos 
anos citados para la vivienda hispana, pero 
persiste la ocurrencia de fallas en alto grado 
en est a clase. En 1975 un 20 por ciento de las 
viviendas hispanas tenian fallas fisicas, aunque 
al aiio siguiente el porcentaje descendio al 
18.5. Si bien la vivienda hispana participa, 
pues, del mejoramiento a nivel nacional, es 
cierto que la familia hispana ocupa viviendas 
inadecuadas en proporcion doble a la 
residenciade todos los habitantes del pais. 

Dado que los hispanos viven mayormente en 
las ciudades, los desagiies logicamente no 
presentan un gran problema, como tampoco 
las conexiones electricas o sus fallas, que 
siguen siendo pocas en relacion con el total de 
la poblacion hispana, si bien la diferencia es 
mmima y muy por debajo del uno por ciento. 

En cuanto a la cocina y la caneria, las fallas 
son mas numerosas que entre el resto de los 
norteamericanos, aunque no llega nunca al 
doble. 



Tabia 10 

Los cubanos viven en las mejores viviendas hispanas— 1976 (Cifras en millares) 

Fallas Unidades Unidades %deunids. Unidades inadecuadas s egun numero 

sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o m^s 

Canena 243 3 1.2% 0 3 0 0 0 

Cocina 235 11 4.5% 9 3 0 0 0 

Mantenimiento 242 4 1.6% 3 2 0 0 0 

Entrada 243 3 1.2% 3 0 0 0 0 

Calefacci6n 243 3 1.2% 1 2 0 0 0 

Eiectricidad 246 0 0% 0 0 0 0 0 

Desague 246 0 0% 0 0 0 0 0 

Excusado 244 2 0.8% 2 0 0 0 0 

Totales 224 22 9.8% 18 4 0 0 0 



TabIa 11 

La viviendacubana supera en 1975 a la de la poblaci6n general (Cifras en millares) 

Fallas Unidades Unidades %de unids. Unidades inadecuadas segun numero 

sin falla con falla con fallas 1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mSs 

Canena 224 3 1.3% 3 0 0 GO 

Cocina 224 3 1.3% 3 0 0 0 0 

Mantenimiento 221 6 2.6% 4 10 0 0 

Entrada 227 0 0% 0 0 0 0 0 

^ Calefacci6n 223 4 1 .8% 4 0 0 0 0 

Eiectricidad 227 0 0% 0 0 0 0 0 

Desague 227 0 0% 0 0 0 0 0 

Excusado 226 1 0.4% 0 10 0 0 

Totales 212 15 7.1% 14 1 0 0 0 
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Tabia 12 

La vivienda puertorriquefia muy frecuentemente es inadecuada-1976 (Cifras en millares) 



Fallas 


Unidades 


Unidades 


% de unids. 




Unidades in 


adecuadas segun numeros 






sin faila 


con falla 


con fallas 


1 falla 


2 fallas 


3 fallas 


4 fallas 5 o 


mas 


Cane r fa 


502 


15 


2.9% 


3 


8 


2 


3 


0 


Cocina 


503 


14 


2.7% 


3 


7 


0 


3 


0 


Mantenimiento 


424 


93 


18.0% 


58 


31 


3 


2 


0 


CI 1 Li dUd 




1 o 


J. 07b 


o 


1 1 

1 1 


3 


2 


n 
u 


Calefacci6n 


506 


11 


2,1% 


5 


4 


0 


2 


0 


Electricidad 


513 


4 


0.8% 


0 


4 


0 


0 


0 


Desague 


515 


2 


0.4% 


0 


0 


0 


2 


0 


Excusado 


481 


36 


7.0% 


26 


8 


2 


0 


0 


Total es 


377 


140 


27.1% 


97 


37 


3 


3 


0 



TabIa 13 

La vivienda puertorriquena sufre particularmente de fallas de mantenimiento— 1975 
(Cifras en millares) 



Fallas 


Unidades 


Unidades 


% de unids. 




Unidades inadecuadas segun numeros 






sin falla 


con falla 


con fallas 


1 falla 


2 fallas 


3 fallas 


4 fallas 5 o mSs 


Canerfa 


444 


21 


4.5% 


8 


6 


6 


2 


0 


Cocina 


455 


10 


2.2% 


0 


3 


6 


2 


0 


Mantenimiento 


375 


90 


19.3% 


75 


15 


0 


0 


0 


Entrada 


447 


18 


3.9% 


7 


4 


6 


0 


0 


Calefacci6n 


459 


6 


1.3% 


3 


1 


0 


2 


0 


Electricidad 


463 


2 


0.4% 


0 


1 


0 


0 


0 


DesagUe 


463 


2 


0.4% 


0 


0 


0 


2 


0 


Excusado 


423 


42 


9.0% 


31 


10 


0 


0 


0 


Totales 


313 


152 


32.7% 


124 


21 


6 


2 


0 
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Tabia 14 

La vivienda de centre y suramericanos ha mejora do 5%-1976 (Cifras en millares) 



Fallas 


Unidades 
sin falla 


Unidades 
con falla 


% de unids. 
con fallas 


Unidades inadecuadas segun numeros 
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mSs 


Canerfa 


185 


7.5 


3.9% 


1.5 


4.5 


1.5 


0 


0 


Cocina 


184 


9.0 


4.6% 


1.5 


6.0 


1.5 


0 


0 


Mantenimiento 


176 


16.5 


8.6% 


12.0 


3.0 


1.5 


0 


0 


Entrada 


191 


1.5 


0.8% 


0 


1.5 


0 


0 


0 


Calefacd6n 


189 


4.5 


2.3% 


2.9 


1.5 


0 


0 


0 


Electricidad 


193 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Desague 


193 


0 


0 


C 


0 


0 


0 


0 


Excusado 


188 


4.7 


2.4% 


3.2 


1.5 


0 


0 


0 


Totales 


161 


31.7 


16.4% 


21.2 


9.0 


1.5 


0 


0 



TabIa 15 

Vivienda de centre y suramericanos sufre mayormente de fallas de mantenimiento-1975 
(Cifras en millares) 



FaDas 


Unidades 
sin falla 


Unidades 
con falla 


% de unids. 
con fallas 


Unidades inadecuadas segun numeros 
1 falla 2 fallas 3 fallas 4 fallas 5 o mas 


Canerfa 


179 


4.4 


2.4% 


3.0 


1.5 


0 


0 


0 


Cocina 


180 


2.8 


1 .6% 


1.4 


1.4 


0 


0 


0 


Mantenimiento 


163 


20.4 


11.1% 


16.0 


4.4 


0 


0 


0 


Entrada 


179 


4.3 


2.3% 


2.8 


1.5 


0 


0 


0 


Calefacci6n 


173 


10.1 


5.5% 


5.9 


4.2 


0 


0 


0 


Electricidad 


183 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Desague 


183 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


Excusado 


178 


4.6 


2.5% 


3.2 


1.4 


0 


0 


0 


Totales 


143.6 


39.4 


21.5% 


32.2 


7.2 


0 


0 


0 
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Donde hay enomies diferencias es en la cale- 
faccion, renglon en que un 1.5 por ciento de 
fallas para la vivienda total se convierte en 5 
por ciento para los hispanos, sobre todo entre 
Ids mejico-americanos cuyo porcentaje de 
calefaccion inadecuada subio en 1976 al 7 1 
por ciento. 

Hay una explicacion, pues la mayon'a de los 
chicanos vive en el suroeste, donde no se 
necesita la calefaccion que si requieren zonas 
mas frfas del pais. Desafortunadamente para 
este informe, la Encuesta Anual de Vivienda 
no especifica la localidad de las unidades 
como para conocer cual proporcion queda en 
el suroeste. De modo que la informacion 
provista no es exacta, y las fallas que aparecen 
en las tablas puede que no sean tales. 

La ultima tabla sobre vivienda inadecuada 
muestra, ademas del cuadro general, la dis- 
tincion entre los diversos sectores de la 
poblacion hispana. Entre 1975 y 1976 todos 
los hispanos excepto los cubanos vivieron en 
unidades menos inadecuadas. (Como se puede 
ver, la vivienda de los cubanos iguala casi 
exactamente la de la poblacion general y en 
el 1975 era 3 por ciento mejor.) 

Sin embargo, las estadisticas confunden 
ciertas de las realidades. A pesar del progreso 
significante en los datos de ano a ano, los 
chicanos verdaderamente no se beneficiaron 
de latendencianacionaK Aunque su porcentaje 
de viviendas inadecuadas disminuyo, el 
numero total de unidades habitadas por 
chicanos aumento, lo cual quiere decir que en 
realidad el numero de unidades inadecuadas 
tambien aumento. 
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Tabla 16 

Mejoran las condiciones de la vivienda en general 



(Porcentajes de unidades con fallas) 

1975 1976 

Poblaci6n total 10.1% 9.7% 

Poblaci6n Hispana 20.0% 18.5% 

mejico-americanos (Chicanos) 20.2% 18,9% 

Cubanos 7.1% 9,8% 

Puertorriquenos 32.7% 27.1% 

Centro V Suramericanos 21.5% 1Q,4% 
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Tabia 17 

El nivel de ingresos y la localidad determinan 
adecuada 

Nivel de ingreso, ajustado (1976)* 
De $2,499 para abajo 
$2,500 a 2,999 
$3,000 a 3,999 
$4,000 a 5,999 
$6,000 a 7,999 
$8,000 a 9,999 
$10,000 a 11,999 
$12,000 a 14,999 
$15,000 a 19,999 
MSs de $20,000 

Grado de urban izacion/Tamano de la cludad** 
Rural 

Zona urbana fuera de SMSA 

SMSA menos de 250,000 habitantes 

SMSA con 250,000 

SMSA con 500,000 

SMSA con 1 mill&n 

SMSA con 1.5nnill6n 

SMSA con 2 millones 

SMSA con 3 millones 

SMSA con 11 millones (Nueva York) 



a probabiltdc^d de obtener vivienda 



Regiones Censales 
Noresie Norte Central Sur Oeste 



.22 .20 .22 .24 

.16 .14 .16 .18 

.11 .10 .12 .14 

.10 .08 .10 .12 

.06 .04 . .06 .08 

.04 .02 .04 .06 

.02 .01 .03 .05 

.01 .00 .02 .04 

.01 .00 .01 .03 

.01 .00 .01 .03 

.26 .25 .26 .28 

.23 .21 .23 .25 

.21 .20 .22 .24 

.21 .19 .21 .23 

.21 .20 .22 .24 

.20 .19 .20 .22 

.19 .17 .19 .21 

.25 .23 .25 .27 

.21 .19 .21 .23 

.29 ^ - - 



•Ingreso familiar en efectivo corriente dividldo por la ra'z cuadrada del n^mero de personas en la vivienda. Por ejemplo, 
una familia de cuatro personas con ingreso anual corriente tendrfa un ingreso ajustado de $3,000. Un Ingreso ajustado 
de $3,000 representa un nivel aproximado de pobreza, sea cual fuera el tamano de la familia. Las probabilidades se 
refieren a una familia que vive en una zona SMSA con menos de 250,000 habitantes. 
••Las probabilidades presentadas por grado de urbanizaciSn o tamano de ciudad por region se refieren a una familia con 
un ingreso ajustado de menos de $2,500, lo cual la pone al nivel de pobreza. 
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Como explicar 
los datos 



Podnamos explicar los datos sobre el numero 
de hispanos que viven en unidades inade- 
cuadas de dos maneras: 

• por los factores sencillamente economicos 
de ingreso y precio de la vivienda, y 

• las caracteristicas demograficas de las 
familias. 

Esta reconocido que segun va aumentando el 
ingreso de la familia, esta gasta mas en su 
vivienda, y esto causa que vayan disminuyendo 
las fallas fisicas. En otras palabras, los 
aumentos en los ingresos resultan en la dis- 
minucion de las viviendas inadecuadas. 
Igualmente, cuando los precios de la vivienda 
suben, la familia promedio tiende a vivir en 
una unidad menos adecuada a su tamano y 
sus necesidades. 

No tenemos cifras exactas sobre precios de 
viviendas para familias, pero sabemos que 
vanan segun su localizacion geografica. Si 
usamos localizacion para estimar o calcular 
tales precios, podnamos senalar probabili- 
dades sobre familias que viven en viviendas 
menos adecuadas. 

En la tabla numero 17, vemos dentro del 
cuadro general de la poblacion, que probabili- 
dad hay de que una familia tenga vivienda 
inadecuada en cada una de las cuatro regiones 
que emplea el Censo. Es claro que mientras 
va subiendo el ingreso, esa probabilidad 
baja. 

Tomemos por ejemplo una familia de cuatro 
miembros, con un ingreso de $6,000 al ano, 
que ajustado al tamano de dicha familia, se 
reduce a unos $3,000. Esta suma la aproxima 
al nivel de pobreza, determinado para 



Tabia 18 

La probabilidad de tener vivienda inadecuada depende tambi^n de la edad, el sexo, y el 
tamano de la familia* 



Otras Caracter'sticas Demograficas 






Origen 


Etnico/Raza 






ae la Tamnia 










Relacion de Probabilidades 

Hispano a Hispano a 
Blanco Negro 


Edad 

del 

jefe 


Tamano de 
la familia 


Sexo 

del 

jefe 


His- 
pano 


Blanco 

(excluye 

Hispano) 


Negro 
Hispano) 


65 0 


1 persona 


Mujer 


0.18 


0J3 


0.27 


1 A 


0 7 


mas 




Varon 


0.56 


0.27 


0.43 


2.1 


1.3 




2 a 5 personas 


Mujer 


0.24 


0.16 


0.33 


1.5 


0.7 






Varon 


0.21 


0.13 


0.27 


1.6 


0.8 


30 a 


1 persona 


Mujer 


0.30 


0.15 


0.31 


2.0 


1.0 


65 




Var&n 


0.37 


0.29 


0.38 


1.3 


1.0 




2 a 5 personas 


Mujer 


0.24 


0.17 


0.26 


1.4 


0.9 






Var6n 


0.25 


0.17 


0.25 


1.5 


0.9 




6 0 mas personas 


Mujer 


0.35 


0.31 


0.37 


1.1 


0.9 






Varon 


0.31 


0.21 


0.36 


1.5 


0.8 


Menos 


1 persona 


Mujer 


0.27 


0.19 


0.25 


1.4 


1.1 


de 30 




Varon 


0.40 


0.25^ 


0.34 


1.6 


1.2 




2 a 5 personas 


Mujer 


0.29 


0.18 


0.28 


1.6 


1.0 






Varon 


0.23 


0.20 


0.27 


1.2 


0.8 



•La probabilidad se aplica a una familia con un Ingreso ajustado de nnenos de $2,500, que vive en una 
menos de 250,000 habitantes localizada en la region censal del centro norte del pa's. 
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cualquier familia sea cual sea su tamaiio. 

Si esta familia viviera en la zona norte-central 
del pais, por ejemplo Iowa o Wisconsin, 
tendria una probabilidad en diez (o 0.10 
probabilidad) de habitat una vivienda inade- 
cuada, con mas de una falla. 

Si a la misma familia se le dobla el ingreso 
ajustado, de $3,000 a $6,000 tendria una 
probabilidad en 25 (o 0.04) de vivir en una 
unidad inadecuada, suponiendo que esten en 
la misma zona norte-central. Si se dobla otra 
vez a $12,000 el ingreso ajustado, la probabili- 
dad se reduce a cero. 

Si en cambio se traslada esta familia pobre 
al noroeste, la probabilidad de que ocupe 
una vivienda inadecuada crece a 1 en 9 pro- 
babilidades. Si va al sur, la relacion aumenta 
de 1 a 8, y en el oeste a 1 en 7. De tal manera 
que en tales terminos, conviene mas ser pobre 
en uno de los estados del norte-central, donde 
hay la oportunidad, aunque minima, de 
encontrar vivienda decente. 

La segunda parte de la tabla 17 se refiere 
a un ingreso ajustado de menos de $2,500, o 
sea plena pobreza. Muestra a una familia en 
ese nivel y sus oportunidades de encontrar 
vivienda en diversas ciudades del pais. 

Asi, la posibilidad de que esa familia tenga 
una vivienda inadecuada es mayor en las zonas 
rurales del oeste y en la region metropolitana 
de Nueva York (la unica clasificada entre las 
SMS As con 11 milliones de habitantes), que 
en ciudades de la zona norte-central como 
Cincinnati o Milwaukee (SMSAs de 1.5 
millones). 

Sabemos que la probabilidad de una 
familia con un ingreso ajustado por debajo 
de los $2,500 es de 1 en 5 de vivir en una 
vivienda inadecuada en la region norte-central 
del pais. 



Tabia 19 

El costo aproximado de la vivienda adecuada varia segun las regiones 










Costo al Inguilino 


Costo de Compra 


Region 


Tamano de la Ciudad 
Grado de urbanizaci&n 


tn ly/D 
$• 


% cambio 
1975-1976 


tn ly/b 
$* 


% cambio 
1975-1976 


Noreste 


Rural 


127 


9.7 


167 


6.2 




Zona urbana, fuera de) SMSA 


136 


11.5 


169 


7.2 




SMSA menos de 250,000 


143 


11.4 


177 


8.0 




SMSA con 250,000 


141 


9.7 


174 


6.7 




SMSA con 500,000 


145 


10.1 


183 


5.3 




SMSA con 1 mlll6n 


141 


6.9 


173 


2.8 




SMSA con 1.5 mill6n 


162 


9.9 


213 


8.6 




SMSA con 2 mlllones 


147 


9.2 


193 


12.3 




SMSA con 3 millones 


168 


7.6 


213 


6.2 




SMSA con 1 1 millones 


160 


10.4 


216 


9.3 


Norte central 


Rural 


107 


10.3 


136 


10.68 




Zona urbana, fuera del SMSA 


115 


11.9 


137 


9.5 




SMSA con 250,000 habitant. 


1 1 9 


10.3 


141 


9.1 




SMSA con 3 millones 


1 43 


o o 
O.Z 


141 


9.1 


Sur 


Rural 


93 


10.6 


121 


7.6 




Zona urbana, fuera del SMSA 


99 


12.4 


122 


8.5 




SMSA con 250,000 


103 


10.6 


126 


8.1 




SMSA con 3 millones 


123 


8.5 


152 


7.6 


Oeste 


Rural 


117 


11.3 


155 


11.4 




Zona Urbana, fuera del SMSA 


125 


13.2 


157 


12.8 




SMSA con 250,000 habitant. 


130 


11.4 


162 


12.3 




SMSA con 3 millones 


155 


9.2 


198 


11.7 


•Cifras redondeadas a! proximo dolar. 



erJc 



Vemos ahora los cambios resultantes cuando 
se toma en consideracion las caracteristicas 
demograficas del jefe de familia. En cada 
caso descubrimos que es muy probable quc^ 
una familia hispana muy pobre viva en malas 
condiciones habitacionales, peores que las de 
una familia blanca muy pobre. Los negros, por 
otra parte, tienden a resultar viviendo en 
peores condiciones aun. Sea avisado que en 
este estudio la denominacion **blanco" o 
'*negro" excluye completamente a los hispanos 
y que a los jefes de familia se les cuenta una 
sola vez, segun como ellos mismos se identi- 
fican ante el censo. 

Cuando se llega a familias numerosas, las 
diferencias disminuyen notablemente, digamos 
seis o mas miembros. En estos casos y en 
particular si el jefe de familia es mujer, la 
familia pobre, sea blanca, negra o hispana, 
tiene una alta probabilidad de vivir en una 
vivienda inadecuada. 

Para el resto, las diferencias en las probabili- 
dades de familias blancas comparadas con 
hispanas en cuanto a vivienda son ademas de 
grandes, perturbadoras. 



En cuanto a la relacion con familias negras, 
las diferencias son menores. (Las tres ultimas 
columnas de la tabla 18 dan esa relacion, 
en que la cifra LO significa igualdad.) Pero 
pese a ese poco margen, se puede notar 
que los negros en general tienen mayor 
probabilidad de vivir en malas viviendas 
que los hispanos en general. Sin embargo, 
entre los hispanos, investigaciones mas 
recientes indican que los puertorriquenos 
sufren de una situacion aiin mas grave que la 
de los negros. 

Las cifras, que no se prestan a sorpresas, son 
importantes porque pueden servir de base 
para medir las condiciones de vivienda en el 
futuro. 

Por lo demas, si nos referimos a un hispano 
mayor de 65 anos, este grupo tiene muy alta 
probabilidad de vivir en condiciones ina- 
decuadas de vivienda. Para la mujer hispana 
pobre y anciana, las probabilidades son 
mejores de que no viva en condiciones 
inadecuadas de vivienda, calculadas en un 20 
por ciento, frente al 50 por ciento del varon. 



Table 20 

Los hispanos, en especial los puertorriqueiios, gastan una proporcion mayor del ingreso 
que otros en vivienda adecuada— 1976 



Relacion del 
costo de 
vivienda adecuada 
con ingreso 


% 

todas las 
familias en 
EEUU 


fa:nitias 
hispanas 


oy 

/■o 

chicanos 


70 

puerto- 
rriquenas 


% 

cubanas 


% 

centro y 
suramerica 


Menos del 10% 


44.0% 


23.8% 


23.9% 


9.b% 


29.3% 


24.4% 


Menos del 20% 


74.3% 


60.7% 


62.1% 


36.3% 


/ j.b% 


Oo.HTo 


Menos del 25% 


80.3% 


70.7% 


72.9% 


48.0% 


79.7% 


78.2% 


Menos del 30% 


84.4% 


77.0% 


79,1% 


58.9% 


83.8% 


80.3% 


Menos del 35% 


87.5% 


82.6% 


84.9% 


67.7% 


86.6% 


84.4% 


Menos del 40% 


89.9% 


86,1% 


87.7% 


75.8% 


90,3% 


86.5% 


Menos del 50% 


92,9% 


90.7% 


91.0% 


85.5% 


94.4% 


92.7% 


Menos del 60% 


94.7% 


93.4% 


93,7% 


89.7% 


95.2% 


94.8% 


Menos del 70% 


96.0% 


95.1% 


95.1% 


92.2% 


97,2% 


94.8% 




Cuantos hispanos 
tienen a la vivienda 
adecuada dentro del 
alcance? 



La regla tradicional es seiialar un 25 por 
ciento del ingreso efectivo como la suma 
apropiada para gastar en vivienda. Las 
familias que gasten mas se cree que sacrifican 
otras necesidades. 

En este estudio aplicamos una medida 
distinta, segun la cual el costo de vivienda 
adecuada se calcula con relacion entre ese 
costo y el ingreso familiar. De este modo la 
tabla 19 muestra un calculo aproximado del 
costo de ocupar una vivienda adecuada — 
solida, sin congestion — y el ingreso familiar, 
y con relacion a localidades diversas. 

Por ejemplo, quienes alquilan casa podran 
conseguirla al menor costo en las zonas rurales 
del sur, donde ademas cuesta menos comprar 
casa. La region noreste es la mas costosa para 
vivir para uno que alquila. Aunque los 
precios alli subieron lentamente entre 1975 y 
1976, los alquileres fueron claramente mas 
altos para una familia de cuatro personas, 
casi $168 al mes en un SMSA de 3 millones 
de habitantes como, por ejemplo, Boston. 

Estas cifras ayudan a comprender la tabla 
siguiente, que da un estirrado de la capacidad 
de los hispanos, dados sus ingresos, para 
pagar por viviendas. 

De acuerdo a estas nuevas cifras, el 80 por 
ciento de todas las familias de los Estados 
Unidos deberian poder obtener vivienda 
sana y amplia mediante una inversion de la 
cuarta parte de su ingreso. Entre los hispanos, 
los cubanos, lo mismo que los grupos 



originarios de Centro y Sur America, llegan 
muy cerca a esa inversion y calidad de 
vivienda. Pero, menos del 71 por ciento de 
todas las familias hispanas podrian conseguir 
vivienda adecuada con una inversion de la 
cuarta parte de su ingreso. El porcentaje baja 
al 48 para los puertorriqueiios y 73 para los 
chicanos. 

Queda, pues, claramente demostrado que de 
todos los sectores hispanos, los puertorri- 
quenos y los mejico-americanos, en ese 
orden, tienen el mayor problema en conseguir 
vivienda adecuada. Sus unidades mas a 
menudo abundan en fallas que las ocupadas 
por otros hispanos, y los puertorriquenos 
seguidos por los chicanos tienen la mayor 
dificultad en lograr tener los lecursos para 
obtener vivienda adecuada y sin congestion. 

La condicion es tal que si una familia 
puertorriquena gastara la mitad de sus 
ingresos en vivienda, su probabilidad de lograr 
una habitacion adecuada continuaria a ser 
menos que la de los demas grupos que 
examinamos, o en cifras, esa probabilidad 
seria 5 por ciento menos que todas las familias 
hispanas, 5.5 por ciento menos que los 
chicanos, 7 menos que la poblacion total y 9 
por ciento menos que las familias cubanas. 



Smtesis: 
1976 

Los hispanos ocupan peores viviendas que los 
norteamericanos en general 

• con fallas de mantenimiento, calefaccion y 
excusado, al que no se puede llegar desde un 
cuarto, 

• pagan mas de su ingreso que el resto de la 
poblacion en vivienda, 

• viven en casas o apartamentos mas viejos. 

Las desigualdades entre los sect ores hispanos 
son mayores que entre todos los hispanos y 
los habitantes de pais en general 

• los puertorriquenos viven generalmente en 
la peor vivienda, un 27.1 por ciento con fallas 
fisicas, 

• los cubanos viven en las mejores viviendas, 
con solo 9.8 por ciento afectado por fallas. 

La probabilidad de que una familia hispana 
viva en una unidad inadecuada depende de: 

• el sub-grupo al que pertenece el jefe de 
familia — malas para los puertorriquenos, las 
mejores para los cubanos, 

• el sexo del jefe de familia, con los varones 
viviendo peor, las mujeres mejor. 

• el tamano de la familia, con las de solo 
una persona y las de seis o mas personas 
sufriendo mayor probabilidad 



